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Mildiou 

Situation sanitaire 

Les conditions humides et pluvieuses de !a 
semaine passée ont reiancé la maladie dans 
les parcelles. On peut retrouver des 
symptômes sporulants. nécessitant une 
vigilance même on période de moisson. 

Le coin des modèles 

Selon les secteurs, une génération 
supplémentaire a pu être enregistrée la 
semaine passée. 

Les potentiels de sporulation sont toujours 
forts. 

L.e temps sec prévu par Météo France devra it 
laire redescendre le risque, foutefois, ies 
conditions matinales souvent humides 
maintiennent une atmosphère favorable à la 
maladie. 

Préconisations 

^• Parcelles a vec du mildiou: 

Optez pour une stratégie mildiou déclaré 
(voir bulletin n°7 du IOjuin20G8)enca.\ de 
retour de symptômes sporutuius. 

^ Autres situations : 

En attendant une éventuelle diminution du 
risque , maintenez la protection fongicide 
dans tous Ses secteurs. 


Pucerons 

Les captures de pucerons sont en net repli 
cette semaine. On capture encore quelques 
A phi s nasîurtii mais quasiment p! us de Mvzus 
persicae. 

hn parcelle, les populations sont également ; 
moins importantes. 

Rappel du seuil d'intervention : 20 folioles 
porteuses de pucerons sur 40. 

Defanage 

Erratum 

Dans le bulletin précédent, signalons une 
cireur concernant les doses d’utilisation du 
BASTA FLÎ seules 2 applications maximum 
à 2,5 l.'haen respectant 5 jours d'intervalle 
entre les deux applications. sont autorisées 
(voir tableau joint modifié). 

Veuillez nous excusez. 



Réduction de doses 

Les réductions de doses de défanant sont 
possibles sur végétation sénescente. Il esl 
préférable de fractionner les applications sur 
végétation forte. 


Mildiou : 
maintenez la 
protection 


Défanags 


t lOO 0 - 30 ^) 




Situation épidémiologique poste par poste (d'après Guntz-Divoux et M ILSOL) 


Postes climatiques 


Amiens (80 ) 


Assainville rs (80) 


Attilly (02) 


Beauvais (6 0) 


B e ine s (60 ) 


e rna v i I le (80 M F) 


B raine (02 M F) 


Coucy-la-Ville 


E bo ule a u 


Epehy (M F) 


Etrepagny (76) 


Forte (02) 


H é rissa rt (80) 


Inva I (A bbe ville 80) 


La Houssoye (60) 


M arce Icave (80) 


M a rc ha is (02 ) 


Pleine Selve (02) 


St Just en C haussée (60) 


R oy e (So le nte 60) 


Vauvillers (80) 


Verdilly (02) 


Ve rv ins ( M F 02 ) 


Vie sur A is ne 


V i Ile roy (7 7) 


V illie rs le Sec (95) 


V ro il (80) 


Produits autorisés pour le défanage 


BASTA Fl * 

ISO g/l de glufosinate 
ammonium 


C é né ra tio n 




Date prévue de 
sortie de tache 

Pote ntie 1 de 
s porulation 

à pa rtir du 17 juille t 

fort 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 24 juille t 

fort 

à pa rtir du 18 juille t 

moyen 

à pa rtir du 26 juille t 

fo rt 

à pa rtir du 26 juille t 

moyen 

à pa rtir du 18 juille t 

fa ible 

à pa rtir du 23 juille t 

moyen 

à pa rtir du 22 juille t 

fort 

à partir du 26 juillet 

fo rt 

à partir du 23 juillet 

fo rt 

à pa rtir du 2 0 juille t 

fo rt 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 22 juille t 

fo rt 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 18 juille t 

fo rt 

à pa rtir du 25 juille t 

fo rt 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 26 juille t 

fo rt 

à partir du 22 juillet 

fort 

à pa rtir du 23 juille t 

fort 

à pa rtir du 18 juille t 

moyen 

aucune 

nul 

aucune 

nul 

à pa rtir du 2 1 juille t 

fort 


(MF : postes Météo France) 


A utorisés sur 

Doses 

Consommation et 
fécule 

2 applications maxi à 2,5 L/ha en 
respectant 5 jours d'intervalle entre les 
deux applications 


REGLONE 2 

200 g/l de diquat 


SPOTLIGHT PLUS 

60 g/l Carfentrazone- 
éthyle 


Plant 


Consommation 


Fécule 


Plant 


Consommation 


Consommation en 
cours de sénescence 


3x2 litres / ha à 3 jours d'intervalle 


2,5 à 3.5 litres / ha ou 
2 x 2,5 litres à 3 jours d'intervalle 


3 à 5 litres selon le degré de sénescence 


1 à 2 x 1 litre à 3 jours 
d'intervalle selon la végétation en 

complément de REGLONE 2 


1 litre 5 jours après le passage de 
BASTA Fl ou de REGLONE 2 


0. 8 1 de Spotlight plus + 1 litre d’un 
autre défanant (intervenir le matin) 


Volum c de 
hou illie 


250 litres / 
ha 


200 à 300 
litres / ha 


300 litres / 
ha 






















































































































